ANTONI MAKOWSKI 


urodzony w r. 1843, 


po dlugich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, zasnał w Panu 
dnia 10 Lutego 1837 roku. 


Przyjaciół , Znajęmyeh-a pobożna 
1. 7 


W smutku pograzona żona wraz z dziećmi, zaprasza krewnych, 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze szpitala św. Łazarza, w Piatek dnia 1b Lutego fb: 


o godzinie 3 popołudniu wprost na Umentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


